SV TCL & Associates Probe Company Mit einer der 
höchsten Test konsumierbare Lieferanten bewertet 


(TEMPE, ARIZONA, 3. Juni 2014) - SV Probe Pte. Ltd. ("SV TCL"), einer der weltweit führenden 
Anbieter von Hochleistungs-Prüf karten, gab heute bekannt, dass es von VLSIresearch als einer 
der höchsten bewertet Test Consumable Anbieter nach den Erkenntnissen aus ihrer Umfrage 
zur Kundenzufriedenheit 2014 gekürt wurde. 

Test-Verbrauchsprodukte gehören Prüfkarten, Test-Sockets und Device Interface- Karten. 
Zahlreiche Unternehmen auf die Umfrage reagiert und SV TCL galt als einer der höchsten 
bewertet Anbieter, besonders gut in die Verpflichtung zu Spitzenleistungen und Partnering 
Kategorien. In der Rangliste für insgesamt 10 besten Datenschutzkodex Halbleiter-Ausrüster, 
würde sie SV TCLs Highscore in der Position #4 Rang. 

"Wir sind sehr stolz auf diese Anerkennung", sagte Herr Kevin Kurtz, Präsident & CEO von SV 
TCL. "Die hohe Kerbe zeigt, dass SV TCL rechts neben unseren größeren Wettbewerbern, nur 
weil unser Engagement und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit unseren Kunden, vor 
allem auf neue und innovative Produkte konkurrieren kann für neue Anwendungen für Geräte 
wie Kupfer Säule und TSV." 

"SV TCL erhielten hervorragende Bewertungen in diesem allerersten Test Consumable 
Lieferanten Rankings, sehr gut im Vergleich zu Gleichaltrigen Geräten durchführen. Die IC- 
Industrie entwickelt und testen Produkte erhöhen Komplexität, SV TCL ist nicht nur qualitativ 
hochwertige Produkte herzustellen, sondern arbeitet eng zusammen mit seinen Kunden diese 
dynamische Tests Herausforderungen erfüllen", kommentiert G. Dan Hutcheson, CEO von 
VLSIresearch. 

Prüfkarten sind unverzichtbare Werkzeuge in die elektrische Prüfung von Halbleiterscheiben 
(wafers), bevor sie gewürfelt werden, verpackt und zusammengebaut in elektronischen 
Geräten wie z. B. Tabletten, smart, Telefone, Computer und digitale MediaPlayer. 


